WellenbereicKe: U - 870- 102 MHz 
K * 5 8 13 MHz 

M - 515 1620 kHz 

L- 145- 350 kHz 
ZF = 455 kHz/10.7 MHz 
Spannungen bei 7.5 V Bereich UKW 
ohne Signal mit R&hre.ivottmeler yemessen. 
Alle WidersUnde /. Watt 



BRflun 

Schaltplan T 22 



















